ВОЛЬЕНСБІЯ 

ЕПАРХЇАЛЬНЬІЯ ВІДОМОСТІ! 



11 Ноября Л» 32 1386 года. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАДЬНАЯ. 


Гуситское движеніе вт» первьій періоді» его 
развитія (до смерти Гуса) и участіе вь немь 
Пражскаго университета. 

Вх то время, когда вх наїнемх отечестві бьілх пол- 
ігЬйшій упадокх образованія, когда дажо большая часть 
духовенства сх гріхомх по поламх уміла читать и— 
для того чтобьі бить священникомх—требовалось только 
умінье «читать псалтирь и часослові.»,—вь ато время 
у родственпаго намх по происхожденію племени чешскаго 
суіцествовало изрядное количество учебпмхх заведеній, 
віицомх которьіхч. бнлх Пражскій университетх, привле- 
кавшій кх себЬ тисячі! ішострандевх. И вх ато же 
время мьі видимх вх Чсхін сильное религіозное броже- 
ніе, отміченное вх исторіи обіцимх названіемх •Гусит¬ 
ское движеніе», вх которомх вьіразился протестх Чеховх 
во главі сх магистромх Яиомх Гусомх противх основх 
католидизма. Зто религіозное движеніе вх своє время 
било столь сильно, что вх продолженіи многихх десяти¬ 
літті наводило ужасх на представителей католидизма и 
его послїдователей; вх умахх же самнхх Чеховх оно 
полупило такое сочувствіе, что еіце до нашего времена 
проявляются проблеска его. Гуситское движеніе иміло 




вв своє вреяя сильпьій оплоті, вв ГІражскомв универси- 
теті, не говоря уже о томв, что главньїе виновники дви- 
женія, какв-то - Яив Гусв, Іеронимв Пражскій, Янв Есе- 
нидкій (изв Есеницв) и др., вишли изв зтого универси- 
тета. А потому вв обзорі Гуситскаго движепія вт. первмй 
періодв его развитія необходино будетв иоснуться того 
участія, какое принималв ІІражскій ушіверситегь вв 
самомв движеніи. 

Гіражскій университетв получилі. своє начало вв 
1347 году, при чешскомв королі Карлі IV. Мисль обв осно¬ 
ваній вт. ГІрагі уннверситета по прнміру другихв странв 
принадлежитт. еще Вячеславу II, которий в в 1294 году 
созвалв св зтой цілі» сеймі, изт. містнаго дворянства. 
Но осуществить задуманное не пришлось Вячеславу II: 
народі, бьілв еіце не подготовленв кі. атому, и прини- 
мавшіе участіе вт. сеймі посовітовали своєму королю 
позаботиться прежде обв улупленій матеріальнаго бита 
свонхв подданнихв, а потомв уже заводить н универси- 
тетв. Карлу IV удалось осуществить желаніе своего 
предка. Кв атому побуждало его и то, что Прага била 
постояннимв его містопребиванісмв, привлекавшимв кв 
себі тисяча ннострандевв, особенно німцевв. Не укра- 
сить столицьі своего государства университетомв бьіло 
би не согласно св достоннствомв короля Карла IV, 
какв самаго могущественнійшаго и знаненитійшаго вв 
то время изв всіхв королей. И вотв вв 1347 году, по 
просьбі короля, папа Климентв VI далв отв себя буллу, 
разрішаюіцую открьітіе вв ІІрагі уннверситета. Изв 
булльї папьі Климента VI видно, какимн побужденіями 
руководилея вв атомв ділі Карлв IV. Видно, что не 
только вв Чехіи, но и вв блпзв лежащихв окрестиьіхв 
земляхв, до осіюванія уннверситета вв ІІрагі, ничего 
подобиаго не бьіло; видно, что Чехія била одною изв 
богатійшихв странв, когда папа, давая своє согласіе 
на открьітіе уннверситета, висказьіваетв между прочимв 
такое благожеланіе: науки и искусства пусть размно- 
жаютея вв Чешской землі такв же, какв много вв не# 
•злата и серебра*. Какв иельзя больше соотвітствовала 
планамв Карла п та оговорка папи вв буллі, чтобьі вв 
Пражскій университетв бьілв открьітв доступв для всіхв 



1025 — 


племені, и надій, не окрестнихв только, но и отдален- 
нихв. 

При открьітіи ГІражскаго уннверситета вв образецв 
оргапнзоваиія его взяти били университети Парижскій и 
Болонскій. Кант, и зтн, оив билв разділеив на четире 
факультети — богословскііі, юрндическій, медицинскій н 
свободнихг наукв нли искусствв ! ). Кроні; того подраз- 
ділеив оіп> билв на четьіре падіональности—на чешскую, 
баварскую, польскую н саксонскую. Отг каждой изв зтихв 
націй вибирались ректоромг по два лица, которьіе вв своей 
совокупности составляли •сов'Ьтт.* (сопзіїіит сіїі всЬйгка 
ицпгеге’іД Пе смотря на то, что Парижскій, Болонскій и 
Оксфордскій унивсрситети еіце задолго до основанія 
ІІражскаго получили своє начало, зтотв послідиій чрезв 
25 літ. оті. своего основанія, такі, расшярился, что вв 
немв считалось боліє 11,000 студентові. 2 ) одновременно, 
превзошелв вв своемв развитіи в славі всі старійшіе 
упиверситетьі. -Бьілв*, говорптв кановпикв Беиешв 
Вейтмильскій (в УУоіітіїв) такой университетв вв Прагі, 
которому не било ннгді подобпаго во всіхв німедкихв 
страиахв, п приходили вв його изв чужихв земель, 
именно—изв Англіи, Францій, Италін, Венгріи, Польши 
и изв всіхв окрестпьіхв земель студенти, синовья дво- 
рянв п свяіцснннковв п прелати костеловв изв различ- 
иихв странв світа. Благодаря упиверснтету своєму 
Прага славилась во всіхв чужихв земляхв- 8 ). Итакв 

1) 11а носліднемв факультеті нреподавались: грамматика, ре- 
торика, діалектика, (здісь же и философія), ариеметика, геомет¬ 
рія, астрономія и музика. 

2 ) Такая цифра не должна показаться странной, если нринять 
во внимяніе, что вв ті патріархальний времена не било одного 
опреділеннаго міста и здаиія для уннверситета: забота о зданій 
нли поміщеній лежала на тіхв лицахв, которне брались за обу- 
ченіе юношества,—на нрофоссорахв; и потому заурядними номі- 
Щеніями для обученія извістнаго числа студентовв являлись ча¬ 
стіше дома, пазипавшіеся бурспми, а живушіе вв нихв студенти, 
внося плату своєму нрофессору и за квартиру и за столв, нази¬ 
вались бурсаками (Ьигяагіі леї сошЬигааіев). Вв нослідствіи 
стали доиодитьса для уннверситета такв називаемия коллеііи, 
іміщавшія большее число профессоровв и студентовв. 

3 ) Тбтек: І>Сі о шііуегяііу Ргаіяке І. І. р. 87. ойй. II. 


1026 


чрсза, какія—шібудь 25 лігь ІІражск.П уппвсрсптет'ь до- 
стіігт. такого положені», какима, не пользовались универ- 
ситетш старійшіе. „Рпійвкб исені, кака, замічаета, Томєкт,, 
V ЬапгІіїусЬ Ьегісії сігкетацсЬ їв 14 а ргі заеаіки 15 віоіекі 
увбпаи з пеургесІпбібісЬ апкіогіі е«торе)8кусЬ 1)у1о“ *). 

Но не смотря на такое блестящее положеніе Праж- 
скаго уішверснтета чешскій народа, не била, доведені 
его суіцествованіємі: не сі радостію оні смотрілі на 
его развитіе, по сі затаенной до времени злобою. И на 
ато білля, конечно, вполні уважительньш причини. Діло 
вт. толі., что уннверситеть, пропордіонально СІ СВОЇ! МІ 
расширеніемт. все боліє н боліє пріобрі.таль характері 
инолемшії. Тотчасі по основаній уииверситета иужиьі 
бьіли, конечно, преподаватели; вт. самої! Чехів лидт., спо- 
собньїхі занять атя пости, почти не бьіло; нужно било 
завлечь йзі другнха, странт., а для атако нужно било 
уравнять ІІражскій университетт» ві правахі и привилле- 
гіяхд. сь другими университетами, существовавшнмн рань¬ 
те его. И поті Карла, IV, а за нимі и Вячеслава. IV 
испрашнваюта» у папи, п самп ота. себя по возможности 
наділяюта, уииверситета. разнимн прнвиллегіями, служив¬ 
шими приманкою не только для магистрова, и докторові, 
но и для студептова. разншхі университстова.. Кромі 
того я Прага, сама по собі;, кака, столида знаиенитаго 
ва, то время королевства, прнвлекала ка. себі мяожество 
иностранцеві. Результатомі всего-то зтаго и била, по- 
степенно усиливавшійся напливі иностранцева., преиму- 
іцсственно же німцеві, кака, подданньїха, того чешскаго 
короля. Самое діленіе Гіражскаго уииверситета на 4 на¬ 
ціоналі, ности давало громадньїй простора, для иностраіі- 
цевг: баварская, саксонская н польская націоналі,пости 
обннмалн собою почти исключительно німцеві. Да н кі 
чешской надій причисленьї били не один только Чех», 
но н Моравія сі Венграмн и живущими среди тіха, и 
другихі німцами, така, что собственно Чехи заиимал» 
самое досліднеє, по численності!, місто ві університеті; 
они имілн ва, нема, одині голоса,, тогда кака, ииостраііДй 
—три. Да и зтота, одиігь не всеціло принадлежалт, че- 


2) ІЬісіега. р. 92. 
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хамі, но на пего вміли одинаковое право Моравьі и 
Венгрьі и живущіе среди тіхі и другихі німцм. Зтимі 
допущена основателями ІІражскаго университеїа громад- 
ная ошибка, имівшая не малое вліяніе на Гуситсное 
движеніе. 

Кроні того: богословскій факультеті, бьілі доступені 
только для лиці духовнаго званія; іп. юридическомі фа¬ 
культеті на первомі місті ві ряду предметові стояло 
церковное право, открьіваюіцее широкую дорогу для тіхі 
же духовньїхі; остальньїе два факультета били наполненьї 
по пренмуіцеству также духовними,—такі что Пражскій 
университеть билі не только университетомі иімецкимі, 
но и университетомі одного сословія,—духовнаго. 

II ноті, результатом!, такой постановки діла било сь 
одной сторони то, что иімци все боліє н боліє брали 
перевісь надь чехами; дошли даже до того, что німец- 
кіе обьічаи н німецкій язьїкь иалегли тяжелимь гнетомь 
на Чехові: знаніе ніиедкаго язика считалось боліє 
нсобходимимі для жизненньїхі потребностей, чімі—род- 
наго, чешскаго. Весь строй жнзни чеха бьілі извраіцені 
німецкнмі вліяніемі: во всемі проглядьівали німецкіе 
обьічаи, всюду раздавался німецкій язьїкь, на которомі 
даже и Слово Божіе проповідьівалось, на которомі го¬ 
ворили между собою висшіе классьі Пражскаго обіцества, 
на которомі, вадо думать, обучали и ві низшихі шко- 
лахі. Всі важнійшія должности ві разньїхі коллегіяхі 
бьіли ві рукахі німцеві, предоставлявшихі Чехаиі 
право только на школи ві селахі н містечкахі. ІІонят- 
но, что Чехи, какь кровньїе хозяева Чешской земли, не 
могли оставаться равнодушньїми при виді всего того, чтб 
совершалось на ихі же глазахі; чувство самостоятель- 
ности и сознаніе своего первенства ві принципі наді 
всіми вьіходцами било настолько сильно, что не могло 
бить подавлено сразу иикакимі разрушительньїмі напо¬ 
рові. И какі только міра терпінія Чехові переполни- 
лась, напряжепное состояніе разрішилось ві конці кон- 
цеві полнимі пораженіемі німцеві. 

Сі другой сторони,—преобладаніе духовнаго званія 
вь универснтеті закривало доступі туда для другнхі 
сословій. Само же католическое духовенство ві уннвер- 


ситетской жизни нашло новую пшцу для своиху пороч- 
ньіху наклонностей. И безу того церковь Римская ву 
лиці с в о и х у представителей сліішкому далеко уклони¬ 
лась отт> поставлениьіху ей цілей: вмісто того—чтобьі 
преслідовать интересьі чисто духовньїе, заботиться о ду¬ 
ховному благі своиху пасомьіху, католическое духовен¬ 
ство стало домотаться себі світскаго господства, стара¬ 
лись пріобрітать недвижимую собствспность" вопреки гласу 
Спаснтеля, заповідавшаго своимт. послідователям'ь несо- 
бирать себі сокровиїцц на землі, гді моль и ржа истре- 
бляютт>, и гді ворьі подкапьіваюту и крадуту, но соби- 
рать сокровнща на небі (Ме. VI, 19—20); а уиножая 
всяческими средствами свои богатства н пріобрітая все 
боліє и боліє світскую вдасть, католическое духовен¬ 
ство стало заботиться боліє о комфортабельному образі 
жизни, чіму о духовньїху потребностяху своііху пасо- 
мьіху. Ііоступая же ву уішверситету, духовньїе давали 
еіце большій разгулу своиму страстяму. По чіму боліє 
усиливалась світская власть духовенства, чіму шире 
проявляло оно свои безнравствениьія наклонности, тіму 
сильніе являлась оппозиція народа, требовавшаго прео- 
бразованія строя церкви, очніценія ея оту протнвпьіху 
слову Ножественнаго Учителя новшеству. А таку каку 
духовенство всяческн противилось атому народному тре- 
бованію, то и разразилось все ато напряженное состояніе 
Гуситскиму движеніеиу. 

ІІедовольство католическішу духовенствому, его не- 
согласною су христіанскиму ученіему жизнію, начннаету 
раздаваться публично еще су половшім ХІ\ віка, каку 
ву современной литературі, таку главньїму образомч> су 
церковшиху каоедру. Па литературному поприщі особен- 
но замічателену по своей оппозиціи противу современ- 
наго строя церкви Оома Шіпитпьііі Ч. Но мьісли, про- 
водиммя ву литературі не могли йміть такого значенія 
для массм народа, каку мьісли, проводимьія су церков- 

і) Оиу между нрочиму отстаивалг равноправность Чешскаго 
язика су Латинскмму, доказнвая, что наука и образованіе не 
должнн бить связанн су лятинскиму язнкомь, что и бсзу иего 
можно бить мудрому... 
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нмхь каоедрь. Первьій протеси. на зтомь поприщі раз- 
дался изь усті» німка, Копрада Вальдіаузера, котормй 
своими проповідями до того вооружиль противь. себя 
монахові., что послідніе обратиліїсь сь доносомь на него 
кь тогдашиему архієпископу ГІражскоиу Арносту, и 
только благодаря заступничеству самого короля Карла 
IV опт. могь избігнуть преслідованія. Но какі. истмй 
німець, даже иезнакомьій сі. Чешскимь язьшомь, Кон- 
радь сь своими проповідями не могь йміть такого 
успіха, какі, Япп Миличк, котормй своєю проповідниче- 
скою діятельностію пріобріль такую популлрность, что 
принуждеіі'ь білль проповідувать по пяти разі, вь день, 
имія всякій разі, огромную массу слушателей. Милить, 
не стісняясь, публично заявлядь, что время пришествія 
антихриста падаеті. сі. точностію на время между 1364 и 
1367 гг. н что оіп>, слідовательно, пришель н сидіїтт. 
вь церкви Римской ■). Разі. Ми літ. увлекся даже до 
того, что вт. прпсутствіи самого короля Карла, не убоялся 
указать на мето, какі. на антихриста 2 ). Но король видимо 
благоволіть кь Миличу, не перемініть кі> нему своихь 
добрмхі. отношеній даже п послі зтой вмходки. Не 
смотря на пікоторую крайпость своихт. взглядовь, Ямі, 
Милить тімь не меніе нмілі. благотворное вліяніе на 
своихт. слушателей: многіе изь міряні. подт> вліяніемь 
его проповідей оставили свою порочную жизнь 8 ). Мо¬ 
нахи, такі, же какі, и противі, Копрада, вооружились про- 
тиві. Миляча и жаловались на него папі, и только смерть 
спасла его оті. дальнійшихь прсслідованій. 

По сяерти Милнча на проповідпическую діятельность 
вчступиль ревностньїй послідователь п учепикь его— 
Матвіьії Яповскіи, котормй настаиваль вт. своихт. про- 
повідяхь, чтобьі міряне чаїце причащались св. Тайні.. 
Самі. Яновскій причащань своихь прнхожань ежедневно 


:) Маїу. Щ)'ерІ8 пйгойп СезкйЬо, р. 342. 

2 ) ІЬІсіет; Раїаску. 

3) По его имевно убіжденію цілий кварталь блудниць оста- 
ви.ть своє безнравствениое ремесло, какь свидітельствуеть обь 
зтомь Матвій Яновскій, учепись Милича. 
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н подп обоими видами ] ). Но особенно замїчателені 
Матвій Яновскій какі духовний писатель. Ві своемі 
сочпненіи «06* основах* ветхаю п поваю завліт,, оні 
старался вияснить, что совремеиная Римская церковь 
уклонилась оті истнннаго пути, испорчена и пзвраідена 
разньши новшествами и вимислами людскияв. Вам и 
Милпчі, Яновскій бьілі увірені, что антихристі уже 
пришслі и сидигь ві церкви Римской; но разумілі 
Яновскій йоді антихристом!, не одно лице, но всю ієрар¬ 
хію латинскую—папу в прелатові.. Гакія рішительиьія 
заявленій со стороньї лучшихі умові того времени о 
пришествіп антихриста, будучи иесостоятельшл ві сво¬ 
емі суіцестві, свидітельствуюті вг тоже вреяя, на ка- 
кояі. низкомі иравственномі уровігЬ стояло католическое 
духовенство того времени. И ие один только указанньм 
нами лица ратовалн противі уклоненія современпаго ка- 
толичества оті истнннаго пути и указьівали на необхо- 
димость исправленія строя церкви ві самой его основі, 
но много бнло и другим лиці, ознаменовавшихі себя 
подобной діятельиостію, особенно изі средьі магистрові 
Пражскаго университета: Гусі упомннаеті, напримірі, 
о Яли, Штіьшгь (біекпа), котораго оні сравниваегь сі 
велегласпой трубой 1 2 ). Литературная и проповідиическая 
діятельность всіхі зтихі и подобньїхі имі лиці мало 
по малу приготовляла массу иарода кі принятію тіхі 
идей, которьш, поздиіе, проповідьшалі, за которьія рато- 
валі и положилі жизнь свою Яві Русі. 

Суди по тілі отношеніяні, ві какія біллі поставлені 
ІІражскій университеті ні Чешокому народу, можмо на¬ 
переді сказать, какі отнесся оні кі зтимі отголоскамь, 
направленньші против!, духовенства: отнесся универси¬ 
теті кі пимі ві вмсшей степени враждебно, какі сі 
одной стороньї потому, что большинство его представи- 
телей били німцьі, видівшіе ві католицизмі, ві его 
имепно 8Ши цпо, сильний оплоті для себя,—такі сі 


1) Практиці М. Яновскаго—причащать міряні поді обоими 
видами далі внослідствіп шнрокое развитіе Якубекі Стржибрсой 
(изі Отржибра) н отчасти самі Яні Гусі. 

2) Маїу. Кеуеріз пагойи сеякбЬо. сііе. І, р. 346. 
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другої! сторони н потому, что протесті бмлі направлені 
противі, духовенства—преобладающаго злемента ні ГІраж- 
скомі университеті. Вполні естественно позтому, что 
народі Чешсній, послі: того какі у песо благодаря тру- 
дамі Вальдгаузера, Миляча, Яновскаго, Штікіїм м др., 
установнлся надлежаїдій взгляді на цсрковь и духовен¬ 
ство, на унивгрситеті и его направленіе,— вполні: есте- 
ственно, повторяемі, со сторони Чешскаго народа не 
расположеніе кі університету. Чехи виділи ясно теперь, 
что университеті, суіцествуя ві центрі, Чехія, ві люби¬ 
мої! всіли ими Прагі, преслідуеті интересьі совершенно 
чуждие, иміюіціе значеніе никані не для коренной на¬ 
ція. Чехи виділи ві университеті не благодітеля сво- 
его, котормН би пролнвалі всюду світі н разсіевалі 
тьму, но жесточаіішаго врага,—врага сильнаго, всегда 
готоваго броснть камень вч. Чехові же. Естественно по¬ 
зтому, что ві умахі Чехові зародилась мисль обі нзмі- 
неніи строп оЬеспбЬо ибепі, какч, они називали уииверси- 
теті, сділать его достояніемі исключительно Чехові и 
притомі доступньші не для одного главнимі образомі 
званій, но для всіхі званій я состошіій. По для зтого 
иужпо било вступить пі борі.бу сі кріпко засіві, ями 
німцамн,— вч. борьбу очевидно перавиую, могуїцую при¬ 
вести ні желанньїмі результатамі только благодаря сте- 
ченіїо тіхі или другихі благопріятствуюіцихч, обстоя- 
тельстві. Чешская партія созпавала также, что борьба 
сі німцями должна бить ведена постепенно и вч, висшей 
степеня осторожно, чтобьі не оборвать діла, не доведшя 
его до конца Такі дійствительно н началі чешсній на¬ 
роді приводить ві исполненіе своє затаенное желаніе. 

До 1384 года ві Карловой Коллегіи (основана и 
устроена бьіла ві 1366 г. Карломі IV, для фанультета 
свободнихі наукі) Иражскаго университета большинство 
преподавательскихі місті било замішаємо, по устано¬ 
вившомуся обнчаю, німцями Виведенная изі терпінія 
самоуправствомі німцеві, Чешская партія вч, 1384 г. 
взялась накоиеці за отстаиваніе своихі правч, и всту¬ 
пила ві открьітую борьбу сі остальншми тремя народно¬ 
стями университета. Діло не обошлось безі \частій архіє¬ 
пископа, какі канцлера университета, которьій кь при- 
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скорбію німцеві рішилг діло вг пользу Чехові.. Німци, 
какг и слідовало ожидать, аппеллировали кі папі, обви- 
няли передг нимг самого архієпископа, какг не имію- 
щаго будто би права вмішиваться вг діла уииверситета, 
иміющаго своє собствеииое самоуправлеиіе, свои соб- 
ствепньїе статути. Вт. самоіі же Прагі німци старались 
умірить пориві Чешской партій даже насиліемг: тогдаш- 
иій ректорі уииверситета Коирадт. Содтовг, ясно держав¬ 
шій руку німцеві., запретилг бьіло всякос чтеніе вг 
уииверситеті, но его распоряженіе такі, и осталось пе- 
приведенпьімг ві, исполиеніе. Члени Чешской партій,— 
один притворившнсь незнающимн ректорскихт, распоря- 
жепій, другіе прямо дійствуя наперекорг атому распоря- 
женію,— не стісняйсь продолжали свои обмчния занятія 
вг уииверситеті. Не нмія никакнхг успіхові во всіхг 
своихг предпріятіяхг противг Чешской партій ни вг 
самой Прагі, ни при папскомг дворі, п опасаясь вг 
тоже время потерпіть полное поражеиіе, ніици прибігли 
кг примирительньїмг средствамг: состоялось соглашеніе 
между враждебньши партіями, на которомг посредниками 

_Николаемг Пухникомг архіепископскимг уполномочеіі- 

ньімг сг одной сторони и ректоромг Конрадомг сг дру¬ 
гої)—било постановлено, чтоби изг 6 містг коллегіат- 
скихг (вг Коллегіи Карловой) 5 нринадлежали иеключи- 
тельно Чехамг н 6-е оставалось общині достояніемг 
всіхг народностей, а изг 12-ти 10 Чехамг и 2 пераз- 
дільнмхг ] ). 9то постановленіе послужило потомг при¬ 
міром!. и для другихг коллегій^-для Вячеславовой, всіхг 
святихг и др Результати такого соглашеиія между чеш¬ 
ской и німецкой партіями били вг вьісшей степенн бла- 
юпріятпи для первой, чтб можно видіть нзг самихг 
университетскихг записей, гді отг 1385—1408 г. нзг 
45 декановг факультети свободннхг наукг зпачится 15 
нзг Чехові,—процентг сравнительно сг орежнимг до- 
вольно солидний. 

Не мало чешская партія при уииверситеті вг своє 
время получала поддержки вг любимнхг стремлеиіяхг 
своихг и со сторони разньїхг частиихг лицг, виражав- 


і) Тошее. Піуе ипіиеіяііу Ргаівкб, Йіі. І, ойсііі. II, р. 112. 
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шихт. своє благоволеніе кь ней постройками часовень, 
которьія предназначалиоь спеціально для проповіданія 
слова Божія. Зти часовий служили важной поддержкой 
для магистровт. Чешской народности, за проповіданіе 
Слова Божія массі иарода получавшихт. срсдства кь 
существованію Суіцествованіе зтихт> часовень не мало 
способствовало послідуюіцему Гуситскому движенію, такт, 
каїп. масса парода, припавшая потомт. актнвное участіе 
вт. самот, движеніи, била посвяіцена вт. реформаторскія 
идєи Гуса чрезт. проповідническія каеедрьі зтихч. часо¬ 
вень. Особенно прославилась между часовнямн такт, на- 
зьіваемая Виолеемская (каріе Веііошзке): ни одна часовая 
не принесла стольно вреда строго-натолнческой партій, 
каїгь ииепно зта, Виолеемская, часовия, вт. котороіі вт. 
теченін нісколькихг літі. проповідивал-ь магнстрт, Лігь 
Гусг, здісь ділившійся сь народомт. своніш взглядами 
на духовенство н его обязанности, на папу и его отпо- 
шеніе нт> церкви н, наконецт,, на самую церковь и ея 
ученіс. Основаніе своє полудила Виолеемская часовая 
вь 1391 году оті. дворянина и протеже короля Вяче¬ 
слава IV, Гануша Мильгеймскаго (изт. Мильгейма), ко- 
торьій вт, своемл. закладпо.мт. листі огь 24 мая зтого 
года ясно вьісказьіваегь ті побужденія, которьіми руко- 
воднлея онт. при основаній зтой часовий. •Проповідакіе 
слова Божія-, говорить здісь Гавуш'ь, -должно состав- 
лять и составляегь необходнмую дасть богослуженія, про- 
світляя взглядьі віруюіцихт. на церковь и предохраняя 
и отвраіцая пхь отч. нравственной порчи. На важность 
проповіді! указьіваетч. Самі Спаситель, всюду и всегда 
проповідьівавшій вт. періоді, земноіі Своей жизни, а за 
Мимт.—Его Апостоли, отцьі н учители церкви, также на- 
ходившіе Р.СЯКОЄ місто я всякое время удобньїмт. для 
проновіди. ГІервое слово Спасителя, явнвшагося по во- 
скреоеніи Свонят. учепикам'ь, било—проповідивать Слово 
Божіе всімт. народаят. Правда, вьісказьіваетт. даліе 
Гаиушт. вт, своемл. закладномт, листі, вт. Прагі много 
єсть місгь '), назначенньїхт. для общественнаго бого¬ 
служенія, но вт. ней нігь ни одного, исключительно по- 


1) 0<уе шііуегзііу Ргагяке І. 1. 


127 
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свяіценмаго Евангельскоіі проповіді!; проповідники, осо- 
беяно же говоряіціе на язьікі Чешскомть, принужденм 
скрьіваться вт, глуши домові. нетямно вірующяхт,, а по¬ 
тому для утішеній дуип> христіаискихт, и построеіп, доми 
х.чьба, чтобьі христіане могли безпрепятетвенно насла- 
ждаться здісь пищею духовнаго слова- '). 

Руководимьій такими-то мислями, Ганушт, Мильгейи- 
скій н основалт, часовню Виелеемскую. самл, назначила 
для нея проповідника, одного изт, членові, (Чешской на¬ 
родності!) Иражскаго уннверсптета поставивт, ему вт, не- 
премінную обязапность проповіді,івать слово Божіе дваж- 
дьі вт, каждьій воскресньїй и праздничнмй день. Чтобьі про¬ 
повідник!, моп, добросовістно относиться кі, своей глав- 
ной обязанности, от, не обязьталея совершать лиссн. 
Впослідствіи стали появляться и другія часовни спеціаль¬ 
но для народа чешеваго, какі, напрям. -Каріе ІіойЬо 
Ша-. На— повторяетт,—нн одна изт, нііхт», нн вт, накой 
періоді, своего суіцествованія, не пріобріла такой попу¬ 
лярності!, кант, часовия Вивлеемская, зто связующее звіно 
меяіду Гусомь и народомт,. Не даромг впослідствіи папа 
Іоапігь XXIII ечелт, необходиммм'ї, вт, интересахт, пап¬ 
ства н католицизма уничтожить зту часовню, ермть ее 
до основанія, какі, застарілое еретическое, по его мні- 
нію, гніздо. По кт, пряскорбію паш,і и г.сего католнчс- 
ства часовия не бмла разрушена, какі, зто ньі увидимі, изт, 
послідуюіцихт, обозріній. 

Все боліє и боліє усиливаяеь, чешекая партія при 
университеті пріобріла современемт, свою собственную 
коллегію: она и названіе носила -Коїіеде Шгойи севкоію* 
или *Со11е§іит Каііопів-. Время появлеиія зтой коллегіи 
Чехи обьїкновенно отиосягь кт, концу XIV или кт, началу 
XV столітія. Можсгь бьіть, вт, своє время бьіло многое 
и другое, чтб такі или иначе способствовало усиленім 
чешской пародіюй партій вт, университеті, но Чешекая 
литература не сохраннла ббльшихі, памятниковт, и сви- 
дітелкетвт, обт, зтомт, Впрочемт, и изт, сказаннаго видно, 
что Чешекая партія все боліє и боліє уси.іивалась при 
университеті, что самі народі, Чешскій вь лиці разлпч- 


’) Бильбасовь. «Чехг Янт, Гусь» стр. 37. 
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ньіхг Ганушовт. Мильгеймскихт. и Кржижовь *), способство- 
валг втому уснленію, чтобт. только привести вв испол- 
иеніе своє желаніе, чтобг только освободить Чешскую 
иародность изг-подт, того гнота, какимь придавили ее 
німцьі, бо бісіо хозяева Чешокой земли и народа, имію- 
ідаго иа зто всі шаисьі бе уиге. 

(Продо.гженіс будетг). 


Из г ь прошлаго в г ь области религіозно-нрав- 
ствеїшой жизіш па Волнни. 

(Изь воспоминаній и разсказовь моего отца). 

ТТокойиьій отецг наші, свнщенніїкт. древиійшаго изі 
ііаселеиньїхт. місті Вольшской губерній, извістнаго еще 
со времеіп> святаго равпоапостольиаго Владиміра, мі¬ 
стечка Полонимо, Новограді-Вольшскаго уізда, о. 0ео- 
дорі X — їй скончался вт> шестидесятьіхт» годахі тску- 
іцаго столітія, имія отт» роду тоже около шестидесяти 
літі. Такіїмт. образомь, по времени своего рожденія, ош 
принадлежалі кі началу настояідаго столітія, п потому 
хорошо помпнлТ) не только двінадцатьій годі, но и многія 
собьітія, ему продшествующія и послідуюіція. Кролі того, 
обладая обширною памятію, покойньїй зпа.іі очєнь лпого 
самьіхі разнообразньїхі преданій н анекдотові, изі вос¬ 
поминаній и разсказові своего отда и матерії, по рож- 
денію н большЗй части жнзни своей прпнадлежавшіїхі 
кт. XVIII віку. 

Своііми разсказами и анекдотами отеці наші, всегда 
охотно ділился сі знакомьіми. Для пасі же, его дітей, 
вто бьіла цілая сокровищница, изі которой мьт черпали 
неистоіцнмьіе запасьі свідіній по части містпой исторіи, 
втнографіи, народнаго бьіта, и пр. и пр. Потому многіе 
изт, разсказовь и воспоминаній покойпаго глубоко врі- 


і) Кржижг, лавочникг по ремеслу, даль землю иодь Виелеем- 
скую часовню и вмісто одного проповідника поставилг двоихь; 
онг же, а потомг его синь, устронлг при часовні небольшую 
бурсу для студентові. 
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зал неь ві наше# памяти, такт, что мьі можсмі воспроиз- 
вести міюгія изі нихі почти буквально. 

На первьіН разі ми постараємся изложить здісь важ- 
нійшія изі воспоминаїїіїі н разеказові отпа, отноеяшіяся 
1) кі нсторін и народному биту вообще, 2) отноеяшіяся 
вт» частностн кт, положенію стариннаго духовенства на 
Вольти и ві особенности кі его церковно-юридической 
діятельности, и 3) анекдоти, отиосящіеся іп, Вьюочай- 
шнмг Особамі (Імператорові Александра Благословен- 
наго, Николая Павловича, и покойпаго Государя Але¬ 
ксандра Николаевича. 

І. 

/. Кпязья Любомірскіе вг, Полошюмь и ісазпь христо¬ 
продавцеві. 

Вт, восеянадцатомт, столітіи містечко Полонное при- 
падлежало богатьімі и знатньпп, панамі Любоиірскимі. 
Вт, ГІолонномі била пхі главиая княжеская резиденція, 
нли по тогдашнему, Зайвім, остатнії котораго еще такі 
недавно существовалн вт, виді башни сі непроходимьши 
подт, нею погребами, ископанними ві землі,. 

Владія обширньши вотчинами, Любомірскіе держали 
себя ві ІІолонномі на правахі владітельиьіхі Госуда- 
рей, содержали громаднійшую охранную стражу козакові 
І, гайдукові, безчислениое множсство дворни всякаго 
рода, и туті же самії чинили суді и распрару по своєму 
личпояу усмотріиію. Для вяіцшаго страху они сверхі 
главнаго лобнаго міста, на западной окрайці містечка, 
гді отсікали голови подсудимьші, поставили ві чети- 
рехі концахі Полоинаго по висилнці, на которьш вздер- 
гнвали нерідко цільїе десятки людей за самьія ничтожньш 
преступлеиія вт, роді того напримірі, когда кто изі 
крестьяні попада.іся ві чужой коморі или кралі у дру- 
гаго кнуті. Воровство ві особенности жестоко бьіло 
преслідуемо Любомірскіши, и благодаря имі, ві Полон- 
но.мі тогда ворьі попадались очень рідко. 

Ві половині XVIII віка ві Полоніїомі соверпш- 
лось преступленіе, поставившеє ві тупикі самьіхі Лю- 
бомірскихі по своей жестокости и необичайности Ві 
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то врємя вт» одномт. изг хуторовт>, которьіхг и доселі 
весьма мпого вт> лісахт., прилегаюіцих'ь кт, Полонному 
сі. сівсрной сторони, жилі крестьянинт. Побережішкг, 
т. е. полісовшикг, по фамиліи Медвідь, потомкп кото- 
раго и теяерь еще проживають на своемт. родоводи, 
місті; вт. Полонномт,. У отого Медвідя бьіла необикно- 
веііной красоти дочка, за которою вт> числі другихь 
ухаживалг приходской пант.— бакалнр*, т. е. дьячекь. 
ІУІолодой, да ь-ь тому «що грамотний пані, бакалярн 
сразу покорили. сердце хуторской фей, вслідствіе чего 
остальньїе ухаживатели волей исволсй должни били 
ото йти на второй плант>. Но вт. числі зтихт> послідиихт. 
нашклся парень, которнй порішили не даромт. уступить 
счастливцу своє отступлсніе и всячески мекали случая 
отомстнть ему. 

Обн втоми пронюхали містньїе жидки и положили 
воспользоваться ненавистью ревнивда кп сопернику для 
своих-ь цілей. Оми стали уговаривать парші и успіли 
уговорить ого продать ими дьячка за тарелку червонцевн 
• па пейсахи», т. е. для добьітія христіапской крови па 
мацу. Оті. нредателя жидки потребовали только, чтоби 
от. при первой встрічі сь дьячкомт., каповую сами взя¬ 
лись устронть т. лісу, блнзт, дома Медвідей, положили 
на жертву свои руки и сказали имт.; 

— -Берите, я продаю его ват.; ділайте, что хочете-., 
точь ви точь, кант. Іуда продали. Христа. 

Ожидаемьій случай скоро открилея. Жидки схватили 
несчастпаго дьячка, всадили его жнвьемн ви бочку, вну- 
три наполиенпую стоячими острьши гвоздями, и тутт. же 
вт, лісу качали свою жертву вт, бочкі до тіхи порт,, 
пока нзт, нея не потекла послідияя капля крови. Исці- 
дивши кровь изи бочки, палати запрятали обезображен- 
нне останки дьячка вт, землю, а бочку до пори до вре- 
мени тутт. же скрьіли поди кучею лнетьеви и хвороста, 
нарочито собраннихи вт. одно місто. 

Проходять дни, прошла неділя, другая, а дьячект. 
каки вт. воду канули.. Скоро би и думать о немп забили, 
порішивши, что они или яп самомн ділі утонтлп, или 
утопилея самн или спіденп звірями на охоті, тімп 
боліє, что вт, ті порьі вт, ІІолонскихн лісахн водилось 
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всякаго звіря видимо невидимо, или же наконеці тайно 
ушелі нуда лпбо, какі ато било тогда ві обичаі. 
Извістно между прочимі, что около того же времени 
одині молодої! хуторітин-ь, по фамиліи Беркута, тайно 
сбіжалі ві Кіеві, поступилт. сначала ві Ь'іево-печерскую 
Лавру, а отсюда ві Кіевскую Академію, и вт> конці 
концові скончался ві званім перваго архієпископа По- 
дольскаго и Брацлавскаго поді пяенемі Іоашшкія ІІо- 
лонскаю. 

Но чім і больше улегались ульї блпзкихі п знаемнхі 
діячка па счегь судьбі.і несчастнаго, тімі больше под- 
ннмалнсь вопли совісти вь груди христопродавця. Для 
вяіцшаго успокоенія жидки пустили слухі, чго погибшая 
жертва ихі фанатизма дійствительпо находится ві Кіеві 
вч> Лаврі, її что нікоторьіе изі нихч. даже самії виділи 
діячка тамі, толіко от просилі, чтобьі они іншому о 
немі не говорили... Но совість также ділала своє діло, 
п ві одно время парень, погубившій діячка, лично явился 
кі приходскому священнику и сиачала на исповідн, а 
потомі вслухі всего народа, бьівшаго по случаю нразд- 
ника ві церкви, повіда.ті о своемі преступленіи и сво- 
ихі сообіцникахі. 

Жидкові, не ожндавшихі такого казуса, и потому не 
принявшихі никакихі мірі предосторожности, немед- 
ленно накрили всіхі до единаго. Началось слідствіе, 
ві которомі діятельное участіе принялі самі князь Лю- 
бомірскій, и благодаря его анергій, векорі найденії били 
не только останки діячка, но її ужасная бочка, которую 
жидки не успіли или забьіли спрятать ві боліє подхо- 
дящее місто. 

Тогда, не откладьівая діла ві долгій ящиігь, самі 
же Любомірскій произнссі приговорі на виновпьіхі. 

Страшний то бьілі приговорі, на за то и преступле- 
ніе бьіло ужасное. Нарию, продавшому діячка, обвязали 
руки паклею, намоченною ві разстопленной смолі, зажгли 
ату паклю н вмісті сі нею, конечно, руки, и ві такомі 
виді провели его по всему містечку до лобнаго міста, 
гді отсікли ему голову. 

Разсказьівалі отеці наші, что у несчастнаго христо¬ 
продавця била сестра, кормившая ві то время грудно 
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лладеица—дів у піку. Когда сообщилп ей, что брата та- 
кимл> образомл, водятл, по улицамл,, оііа забьаа все, и 
побажала па позорище, оставивши своего ребенка вл, по- 
пьіхахл, на псчкі неспелепаииьімч,. Ребеноіп, началл, 
барахтаться, свалился ст> подушки и упалт> лнцемл, па 
раскаленнне намни печки, вслідствіе чего обжегл, себі 
одну іцеку до самнхл, костей. Отедт, говорилл,, что вт. 
дітстві самл, виділі, зту женіцину, когда она уже била 
дряхлою старухой, и указнвая на свою обгорілую щеку, 
разсказнвала обл> участи, постигшей ея дядька. 

Сг жидами, купившими діячка, Любомірскій поступила, 
не меніе строго. Одного изл, нихг, самаго главнаго за- 
чипщика поставили среди містечка у столба, вирізали 
ему изл, пупа кишку, н до тіхл, порі, гоняли вокругь 
столба кнутами, пока послідияя кишка не вншла изл. 
утроби его, и он'ь упалл, мертвнмл,. Остальиихл, виновни- 
ковл, преступленія привели на лобное місто, II положив¬ 
ши предл, ними громадние куски раскалениаго до біла 
желіза, н раздівши ихл, до вага, заставляли брать го¬ 
лими руками желізо. Когда же ті отказмвались отл, 
втого, то ихл, сікли кнутами п нагайками до тіхл, порть, 
пока они отл, обжогонл, и тяжкихл, ударові. не попускали 
послідняго днханія. 

Иптересно, что по сказанію отда, вта послідняя казнь 
почому то називалась по польски: \\ г агиу коїа... 

(П/юдолженіе будеті). 


Літопись текущихь собмтій. 

Православіе вв юго-западном'ь кра*Ь. Посл'Бдній отчеть 
г. Оберг-црокурора Св. Синода содержитт» вт. себі; весьма любо- 
ннтньїя свіід'Ьііїя о положеній иравославія вт» яаиаднихг губерніяхь 
и вт, Холмской єпархій и обт> отношеніях'ь русскаго духовенства 
кь римско-католическому н русскаго населенія кт» нольскому и 
бврейскому. Изь отого нревосходно составлсннаго отчста ми уз¬ 
наємо между нрочилп», что вт» носл'Ьднее время іезуитьі, сосре- 
Доточившіеся вь Гали цій, раскинули свои сйти на сосЬднія ст> нею 
западнця и юго-западния русскія губерній. Для достиженія своихь 
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цілей, громі тайной пропаганди чрезь містить гсендзовь, они 
учредплн вь пограиичнихь сь Австрією містечкахь я селахь 
Подольской губерній мнссіи, на котория созивають населеніе 
нограничнмхь уіздовь Нроскуровгкаго и Каменецкаго. Крестьяне 
толпами переходять на заграничную сторону послужать -большой 
науки», «столітняго іазаня» н возвращаются домон сильно заря- 
женними латинствомь, надівають шсанлири н корупції, пере¬ 
стають ходить вь православную церковь и йдуть на исновідь 
кь ксендзамь. ІІутешествіе містнаго (житомірскаго) латпвскаго 
єпископа по главннмь містньїмь пунктамь римскаго католицизма 
и полоннзма вь нодольскай єпархій придало сили польскнмь 
ксендзамь кь одкритому діиствованіш во вредь православію н кь 
соблазну нравославнаго народа. Изь донесенія одного Олагочин- 
наго Кремонецкаго уізда видно, что нравославние, особенно на- 
ходящіеся вь оіішаннихь сунружесівахь, посіщають ночиия 
собранія—«танмишш», для пінія религіознихь пісень на поль- 
скомь язикі, и тайния польскія школи, не смотря на увішанії 
приходскихь священниковь оставить все зто, какь чуждое и враж- 
дебное нравославной вірі. У одного крєстьяннна села Тирановка 
Нроскуровскаго уізда вь іюні 1884 г. отобрана рукопись, сь изоб- 
раженіомь креста, нодь заглавіемь: «Святое письмо Господа нашего 
Іисуса Христа». Изь содержанії! рукописи можно заключить, что 
она распространяется при участіи иольскихь ксендзовь для нод- 
держанія рожанцовихь братсгвь, распространенннхь вь нікото- 
рихь мїстахь Подольской єпархій. 

Отчеть сообщаєть даліе, что между благочестивими обнчаями 
среди иравославнаго населеній особенно развнто наломничестпо 
илн нутешествіе для ноклоненія святимь містамь Многіе пзь 
православпнхь крестьянь, особенно женшиїш, ечнтають ненол- 
ннмь нодвигомь благочсстія бнвать лишь вь своихь приходскихь 
храмахь и окрестннхь монастиряхь в для спасонія своей души 
предприннмають иногда далекій иутешествія—вь Кіевь, Иочаевь 
и даже вь Іерусалимь и на Афонь для ноклоненія святнмь мі¬ 
стамь, и замічательно, что число поклонниковь сь каждимь го- 
домь увелнчиваетея. Символь віри и необходимия для христінина 
молитви знають всі нрнхожане, но нроизносять ихь не совсімь 
твердо н правильно, а приснособительно кь малороссійсвому нарі- 
чію. Особенно зто замічаетея вь тіхь прнходахь, гді большив- 
ство нрихожань молдаване, которие, но релнгіозному разввтію, 
стоять далеко ниже малороссовь. Для устраненія зтого недостата* 
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священники вмішають вт> обязаяность грамотішмь членами семьи 
читать дома молитви вслухь для остальпнхь домашнихь пегра- 
мотннхь; вь великій пость и при исповіди испитивають при¬ 
ховань вь знаній молитвь, точно тасже испитнвають вь знаній 
молитвь желагощихь вступить вь бракь, и если окажутся незнаю- 
щими, то заставляють виучить ихь; для постояннаго ознакомленія 
всіхь вообіцс нрихожань сь правильнммь пронзнощеніемь мо¬ 
литвь мпогіе священники, во время каждаго воскреснаго н празд- 
ничнаго богослуженія, вмісто пінія нричастнаго стиха поручають 
псаломщпкамь читать медленно, слово за словомь, краткія молит¬ 
ви, а нрихожано повторяють за читающпми, и такимь образомь 
исправляется неправильнеє произвошеніе молитвь. 

Правственнимь иедугомь вь крестьянскомь биту служить 
парушеніе закони, заирещающаго евреямь держать у себя хри- 
стіань для домашнпхь услугь. Вь Нодольской єпархій парушеніе 
зтого закон» доведено до крайнихь разміровь. Почти вся при¬ 
слуга у евроевь вь местечкахь, селахь и деревняхь состоить 
исключительно пзь христіань и прптомь большею частій мо- 
лоднхь ДІВИЦЬ, оть 1В до 18 и болів літи. Состоя у евреевь 
ПОЧТИ вь кабали за долги родішхь или но другими какимь-либо 
причинами, оні бивають свободни оть занятін телько вь евреіі- 
скіе нраздиики, не посіщають церкви и даже не ходять ииогда 
кь исіговіди. («Русскій Паломники-). 

Подробности присоединенія кь православію шве¬ 
дові острова Вормса. О стремленіи шведом, о. Иормса кь 
православію, -Зстл. Губ. Від.- передають, что движеніе зто об- 
наружилось літомь пннішняго года, но встрітилось затрудненіе 
кь исполиенію зтого святаго діла вь томи, что изь нравослав- 
ннхь богослужебішхь книги переведена била липи, одна литур- 
гія. Переводь зтоть били составлень вь СО годахь нротоіереемь 
А. Судаковими, бившими иастоятелемь русской иосольскон цер¬ 
кви вь Стокгольмі!. ІІозтому містному священнику Орлову, давно 
изучавшему шведскій язикь. иоручеио било его нреосвящеііствомь, 
возобновить свои познапія вь зтомь язнкі!, составить переводь 
чина нрнсосдииенія лютерапь кь православію п ніікоторихь не- 
обходимнхь на порвое время треба. Кь началу сонтября священ- 
нику Орлову удалось окончить переводи, и 10 септября, при 
участім гаїтсальскаго благочиннаго о. Подетаева, уже нристунлеио 
било кь ирнсоединонію на острові. Вь зтоть день вь зданій 
иолостнаге иравленія, номіїщаніщагоса вь домі кистера містнои 
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карки, било прпсосдиясио 104 чоловіка. 11 сснтябра пь томь 
же н о мі; ще ні и нрпсоедп ішлось 100 крсстг.янь. 12 сентября вь 
лютеранской сельской школі; деревин Седерби било мирономазано 
79 челов1;кь. и 13 сентября вь деревні; Ферби, вь нанятомь для 
школьно-молитвеннаго номінцснія домі;—95 челов’Ьк'ь; всего за 
9тіі четире дня—488 чедов'Ьсь. Кажднй изь новонрисоедииен- 
нихг, по совершеиіи надь нимь таинства св. мнрономазанія, 
нолучаль металлическій шойний кресть, сь которому вс-Ь сь бла- 
гоговішіемь приклади вались. 14 сентября вь 10 часовь утра 
началась нервая православная об'Ьдня на ПормсЬ и вь то же вре- 
мя нервая православная обідня на шведскомь язнкі;. ІІомї>ще- 
ніемь для зтой Ц'Ьли служила изба волостнаго правленій, какь 
и вь первне дни. Около 150 человЬкь новонрисоединившнхся 
сподобились пріобшиться св. таннь. («Церк Г/Ьстн.»). 



О КІПІГАХЬ ДУХ0ВНАГ0 СОДЕРЖАШЯ 

ПРОДАІОЩИХСЯ Ю> КНИЖНІШІ. МАГАЗИНІ! И. Л. Тузова. 
Вь С,-Петербурга, по Вольшой Садовой улиціь, доль Поровших 
■V /6, противь Гостинною двора. 

(О к о ч ч а н і е). 

25) Сіятель благочестія, или поляни курсі церков- 
лнхі бесіді, поученій и слові. Прот. Василія Нордова. (Сі 
портретомі автора). Ві 2-хі томахі, 1200 страшіці убористаго 
шрифта. Томі перами. І. Бесіди на Вожествеїштю Литургію. II. 
Бесіди на блаженства Евангельскія. НІ. Бесіди на поспониианіе 
священннхі собмтін. IV. Катихизпческіа поученій. V. Слова на 
великіе нраздники, на дни воскресніте, воскреснне дни ІІеликаго 
поста. Томі второй. Церковнопроповідническое трехлітіе заклю- 
чающее ві себі слова и поученій на разньїе случап. С.-Нетер- 
бурп. 1883 г. Ціна 5 руб. Ві красивмхі коленкоровнхі лере- 
плстахі 7 руб. 

Составптель зтихі слові, бесіді и річей, почтеннмй воло- 
годскій протоієрей ІІасилій Ивановичі Нордові, уже давно изві- 
стені ві наїпей проповіднической лнтературі, какі одині изі 
лучтихі проповідникові нашого отечества. Особенное достойн- 
ство его труда состоиті вь безіисскуственной, изящной просто¬ 
ті язика: от сі рідкою простотою н удобопонятностію обія- 
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шете вахнЬйшіе и трудн'Ьйпііе доіматичсскіе попроси и самі.іе 
догмат. Нь отиошеніи ке изящной простотЬ рЬчн о. нрот. 3. 
Нордове свонмп поученіями становвтся на одну висоту се ри- 
биискиме о. нротоіерееме ІІутятиниме. 

26) Слова, бесіди и Р'Ьчи Филарета (Гумялев- 
скаго), архієпископа Черниговскаго и НЬжинскаго. Ііь четнрехе 
частяхе. Изданіе 3-. Спб. 1883 г. Ц. З р. 50 в. Бе роскошноме 
перенлоті; 4 руб. 50 кон. 

Бнсоконравствениия н убЬдительнЬйшія бесЬди атого архи- 
пастнря, при чтеніи ихг,—сильно вліиюте на расноложеніе духа, 
вшивають самия возвншеннЬйшія благородний религіозння чув- 
ствованія и нобуждаюте человЬка ке нравственному иснравленію. 

27) Доказательства истини христіанской вЬри, основан- 
ния на буквальноме иснолноніи нророчестль. А. Кейта. Пере¬ 
воде сі. 38 изданія барона Отто Зльснера. Сиб. 1870 г. Ц. 2 р. 

28) Дня Богослуженія православной каеоличесвой во- 
сточной Церкви. Протоієрея Г. С. Дебольскаго. 2 больншхь 
топа вь 6 частяхе. Изданіе 7-е. Снб. 1 882 г ЦЬна Зр; вь рос- 
кошноме колеикоровоме, нереп.іетЬ 4 руб. Ученими Комитетоиь 
ІЯинистерстваНароднаго Просвіщеній одобрено для уче- 
няческихе библіотекь ереднихе и низшихе учебішх'ь заведеній. 

«Дни Богослуженія» ст. нользою могуте занять мЬсто ве биб¬ 
ліотекь всякаю любителя хорошого чтенія и добрите книги. Бесь- 
ха нужио ато сочипеніе для церковннхе библіотекь, потому что 
язе него пастирь нрнхода можете заимствовате матеріали и для 
всторнческихе поученій на разние дна и праздникв, ве хранЬ, 
н для поучительннхь собесЬдованій се учениками сельской шко¬ 
ли (Страми які, 1866 г. іюііь). 

Книга зта можете служить матеріаломь для воскреснихе и 
Праздничннте собесЬдованій ве церкви. 

29) Попеченіе Православной Церкви о спасеній 
міра, вираженное ве ея Богослуженіи, обеемлюїцсме всю жнзнь 
трвстіанина оте рожденія до смерти, нлн обеясненіс обрядове, 
требе, таиистве Богослуженія православной Церкви. Протоієрея 
Г. С. Дебольскго. Се рисунками ве текстЬ. Изданіе третье. 
вдобрено Ученими Комитетоиь Иинистерства Народнаго ІІросвЬ- 
Щенія для учсничесихе библіотекь ереднихе и низшихь учеб- 
пнхе заведеній. Снб. 1885 г. Ц. 2 р., ве изящноме коленкоро- 
“оме переплетЬ 3 руб. 

30) Необходимоеть и важносте хрпстіанскаго новеде- 
иія и послушанія православной Церкви. Протоієрея Г. С. Де- 
больекаго. Сокр. оглавленіе. Ученіе обь обязанностяхе Хрис- 
тіанскихе ке Богу, относительно Богослуженія обіцествеинаго, 
муженія Богу домашняго, обе обязанностяхе ке ближниме, кь 
отечеству, ве состояніи сунружескоме, родственноме и самому 
«Ь Цзд 2-е. Снб. 1885 года. Ц. 50 кон. 

31) О говініи по уставу Православной Церкви. Протоієрея 
I і - С. Дебольскаго. ІІзд. 2-е. Сиб 1882 г. ЦЬна 50 к. 








— 1044 — 

32) Седмица говініи. исновіди и нричащенія. Проте] 
ієрея Г. С. Дебольекаго. Издаиіо 2-е. Спб. 1 872 г. Ц. 20 коп 

33) Размьдшленія кающагося грішника о страш 1 
ном'ь Суді, или о второмі пришествіи Господа нашого Іисуа ] 
Хрнста на землю а всеобщемі воскресеніи мертвнхі. Спб: ШІ 
юда. Ціна 15 коп. 

34) Разговорь священника сі нрихожаниномі нротиві ] 
леченія заговорами. Соч. Свящ. Мих. Граникова. Включена вь «• 
талогі киті для унотребленія вінизншхі училищахі відомств ' 
Министеретва Народнаго Проовіщенія ні отд. Ш Дії ; 
ученическни библіотекі и для народнаго чтенія. Спб. 1885 і ’ 
Ціпа 15 коп. 

35) Семейетво Виеаніи. Размншлеиія о болізни, смерті 1 
и воскрешеній Лазаря. Спб. 1871 г. Ц 50 коп. 

ЗО) Поученія кь простому народу. Іоанна Ар 
хангельсваго. Священника Саратовскон Срітенской церкві 
Над. 5-е. Спб. 1X82 г. Ц. 1 р. 50 к. Вь красив, неренлеті 2 | 
25 к. Ученнмь Комитетомь Мнннстерства Народнаго Про 
евіщенія вдобрено для ученическихі библіотекі среднихі І 
иизшихі учебнмхі заведеній. 

37) О яодражаніи Христу. Чотнре книги. Твереніе й( 
ми Кемпійскаго. Переводі. А. К'Ьщанинова. Изяїцное издаиіі 
Наиечатанное ві П!-ю долю срунннмі п четкимі шрифтом) 
700 стр Ціна 1 р. Вь роскошиомі колинкоровомі перенлет 
1 руб. 50 кой. 

38) Божеетвенное Лице и Діло Господа кашего і 
Снаситоля Іисуса Хрнста. Спб., 1882 г. Ціна 1 руб. 

39) Поученіе сельокаго паетьіря. Свящ. Ц. Боброва 
Изд. 2-е. Сиб. 1881 г. Ц. 1 р. 25 к. Вь красив, неренлеті 2 І 

40) Полное собраніе поученій Протоієрея Р. Пут« 
тина. Сь нортретомь его, гравировашшмь на стали. Изд. 20-' 
Спб. 1884 г. Ціна 2 р., сь пересилкою 2 р. 50 к. Вь росИІ 
номь коленкоровомь неренлеті 3 р. сь пересилкою 3 р. 50 ь 

«Нпкто не бнль такь понятень народу своимь нроповідни* 
словомг, какь Годіоиь Иутятниь, мать народний нроновіднии 
вь нолномь смислі зтого многознаменательнаго слова». 

41) Поученія на великіе праздники православні 
Церкви о на 1-ю неділю Великаго поста. Составленния арй 
мандрвтомь. Іосифомчь. Сиб. 1881 г. Ц. 1 р. Вь красив, коло 1 
неренлеті 1 р. 50 коп. 

42) Отечник’ь. Избранния нзрічонія святихь инокоп 1 
повісти изь хизпи ихь, собранния енискономі Игнатіей; 
(Бряичаннновимь). Сь нриложенісмь портрета преосв. ИгнаТ» 
и енвмка сь его рукописи: •Иредисловіе» кь иервому т°* 
(аскетическихь опитові) Вольшой томі вь 8-ю д. л. 551 страв 1 
да, четкой печати. Спб. 1880 г. Ц. З р. Ві красив, коленій 
пер. сі золотнмі тисненіемі 4 руб. 


г 
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1 43) О терпініи скорбей. Ученіе свиті отцові. Се 

" браннеє еііискономі Игнатіемі (Брянчаниновимі). Нзд. 2-е. 

1 Снб. 1882 г. Ц. 75 соп Ні срасивомі соленкоровомі иереплеті 
і І р, 25 к. Ученимі Комнтетомі Министерства Народнаго 
’ Просвіщеній одойрено для учєничєсеихі библіотепі сред- 
^ нихі н ннзшихі учебньїхі заведеній. 

44) О кончині міра. З ноученія нзі соч. Еішсе. Игна- 
тія (Брянчанипова). Изд. 2-е. Спб. 1881 г. Д. 20 к. Учєннмі 
Комнтетомі Министерства Народнаго Просвіщені:! одобрено для 
ученичеосихь библіотесі среднихі и ннзшихі учебнихі заведеній. 

' 45) Приготовденіе сі таииствамі исповіди и снятаго 

пріїчастія. Нзі соч. єн. Игнатія (Врянчаніш.) Изд. 2-е. Спб. 
1883 г. Н. ЗО еон. 

, Акаоиетт, Святому Ангелу неусшіаемому храиптеліо 
чеіові.чесЕоГі живий. Изданіе мятое. Сі изображеніемі святаго 
Ангела. І’раждаНСЕОЙ иечати. Госеошноє изданіе, отпечатано на 
4 шеневой бумагі, двумя ірисками, крупной иечати. Спб. 1885 IV 
] Цьна ЗО к.« ві прасивомі иеренлеті 75 е. 

1 47) Характери Протестантства и его нсторнчосЕое раз- 

віітіе. Ректора (бнвшаго) С.-ІІетербургскоіі духовиой семинаріи. 

' Архнмандрнта Хрисанфа. Изд. 2-е. Снб. 1871 г. Д. 75 е. 

І 48) Бесіди о Божественной лятургіи архнмандрнта 
' Малярія (Трон цкаго). Бившого законоучнтеля Орловскаго Инсти- 
і тута благородних!, дівиці. Снб. 1881 г. Ц. 50 с., ві крас. нере- 
[ влеті 1 руб. 

4!!) Слова, Бесіди и Поученія архнмандрнта Макарія 
(нині єпископа). Говоронвна имі ні бнтность євящонноеомі 
ні городі Орлі н заноноучителсмі ві Орловсаомі Александров- 
СЕОМі ииституті благородннхі ДІВИЦІ. 1856—1879 г. Снб. 1881г. 
2Н! стр. Нзящное изд. Ц. 1 р. 50 к. Ні Ераснв перенл. сі 
8олот. тиспеи 2 р. Ученнмь Комнтетомі Министерства На¬ 
роднаго Просвіщенія одобрено для ученичесЕїіхі бпбліо- 
текі среднихі її ннзшихі учебнихі заведеній. 

50) Толкованіа на псалми. Составилі Палладій, 
еввсЕоііі СараііульсЕІй. Изданіе 2-е, иснр и дополи. Цятка, 
1874 г. Ц. 2 руб. 

51) Отвітн на главнійшія возраженія протнві віри 
истіінноіі. Снб. 1860 г. Ціна 50 еон. 

52) Потерянний рай. Поема Мильтона. Перепелі сти¬ 
хали (;. |і Писареві. Напечатано ві 8-ю долю листа, 500 стра- 
ннць, сі подробною біографією Мильтона н сі рисунЕомь сі 
Еартиш. 1 ! Мильтоііі диЕтугощій своей дочерн ионму •Потерянний 
рай». Снб. 1871 г. Ніна 2 руб. 

53) Мессіада. Божественная нозма. Сочнненіе Клопштока. 
Перепелі стпхамн С. II. Писареві. Ві З-Хі частяхь сі біогра- 
ФачесЕимі очерЕОМі и иортрстомі автора, поевящеиа Его Пели- 
чесіву Государю Иміюратору Александру II. Ві 8 д. л., 900 стр. 
Сиб. 1868 г. Ціна 4 руб. 



54) Катихизичеекія поученія (кх простому народу),І 
па символі віри, Молитву Господню, блаженства Евангельскіл и 
на десать заповідей Божіихх. Составлеии священником! Петромі 
Макаровим!. Огнечатано на хорошеп бумагі. 284 стр. Сиб. І 
1882 г. Ц. 1 р. 50 . ІГь роскошномх колене, неропл. 2 р. 25 к. 

Псі поученія отличаютея но своєму внутреннему характеру, 
нскренностію, глубокимх благочестивим! чувствомх, сердечно- 
стію ц задушевностію и приміченії ех современннмх релнгіозно- 
нравственннмх общественньшь и битовимь нотребностямх. Реко¬ 
мендуєм! нх особенности всімх селі.ссимх священникам!, касі 
тахін поученія, которня сх больщоїо пользою могуть бить гово- 
ренн вх церквахх. Учонимх Ііомитетомх Министерства На- 
роднаго Просвіщеній одобрено для ученичсскихх библіотекі 
ередннхх и низпшхх учебнихх заведеній. 

55) Об! истинном! хриотіанств'Ь. Сь присовокуиле- 
ніемь райсхаго вертотрада, исноляеннаго хриошнекихх диброді- 
телей, мли собранія поучительїшхх и утішительнихь молитві. 
Сочиненіе Іоанна Арндта. Два тома вх 5-ти частяхх. Одоб¬ 
рено Учешлмь Комитетомь Министерства Народнаго ііросвіще- 
нія для ученичесхпхх библіотехх ереднпхх учебнихь заведеній 
и началі,нихх школі. Изданіе 1875 г. наиечатанноо вь 8-м 
долю листа 1240 стра нидх. Ціна 4 рубля. 

5(1) Письма о хриетіанской казни. Ві 4-хі частяхі. 
Епископа веофана. Большой томі, вь 8 д. л. 787 страниці 
убористой почати. Сііб. 1880 г. Ніна 5 р. Бі хорошемх колеи- 
коровомх неренлеті сх золотілих тпсненіемх 4 р. 

57) Бееідьі православнаго священника сх старо- 
обрядцами. Священника Тимовея Твердьінскаго. Изданіе 
1876 года, напочатапное вх 8-ю долю листа 730 страниці. По- 
священшля Иисохонреосвященному Исидору, митрополиту Нов- 
городссому и С.-ІІетербургскому. Ц. 1 руб. 75 кон. 

58) Духовньїя стихотворенія здішняго сх япиіра- 
фомх Пою Богу моєму дондежо есмь. Изданіе третье, доиолнен- 
иое 20-ю новими стихотвореніями. Ціна 75- кон. 

50) Вічное блаженство святьіх!. Сочиненіе Ричарда 
Бакстра. Переводі сх французекаго Андроя Світлакова 
законоучителя Ншкегород. губ. гимназін Сиб. 1882 г. 101 стр. 
Ціна 1 р Вх красивомх неренлеті 1 р. 50 к. 

60) Правила святой зкизни. Іізложенн Савнош Бернар- 
домі, ііх его бесідахх сх своєю сестрою монахнней. Переводі 
сь французекаго язика, ііровірснннГі но подлиниому тексту ла- 
тинскому. Спб. 1872 г. Ц. 50 коп., вь роскош. коленк. церенл. 1 р. 

61) Літописі церковних! собьітій и гражданскихії 
Ііоясняюіцихх церковння, оті Рождества Христова до 1879 юда. 
Архимандрнта Арсенія. Спб. 1880 г. Ціна 4 р. 

62) Проповіді! арх. Анастасія, иислектора Мннской Се- 
минаріи. Сиб. 1880 г., вх 8 д. л., на хор. бум. Ц. 1 р. 50 к № 
крає, ііеренл. 2 руб. 
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63) Поминанье (для записшіанія о здравіи и за упокой). 
Отнечатано на лучшей, ночтсвой бумагі. Снб. 1880 г. Ціна ви 
красивомп коленкоровомн нореплеті си футляромп 60 коп., а ви 
бархаті; си золотими обрізомь н бронзой 2 руб., си нереснлкой 
2 руб. 50 коп. 

64) Слова о священстві святаго отца нашого Іоанна 
Златоустаго, архієпископа Константнноііольскаго. Перевели си 
греческаго прот. Іоанни Колоколов-ь. 2-е нснравлен. взданіе. 
Снб. 1874 г. Ціна 50 коп. 

65) Нраветвенное ученіе святаго отца нашего Исаака 
Сирина. Снб. 1874 г. Ц. 50 топ. 

66 ) Система™чесній сборникь дійствугощихп поста¬ 
новленій но счетоводству и отчетностн місти и властей відом¬ 
ства св. Сянода. Сост. Алексіевв. Снб. 1880 г. Ц. 1 руб. 50 к. 

67) Нравственнмя бесіди на воскресння єванге¬ 
лія. Переводи си греческаго артнманд. Неофита (Пагидаса). 
Свб. 1 884 г Ц. 75 кон. 

68) Посліднія минути православиаго хрисііанина, Нзда- 
иіе второе. Снб. 1886 г. Ц. ЗО я., ви изящн. переплеті 75 коп. 

6!)) Обозрініе ІІророческнхи книги Петхаго Завіта. Но ут- 
вержденной програмні составнлн Алексій Хергозерскій. 
Издапіе третье, исправленное. Снб. 1885 г. Ц. 1 р.» 

70) Поунонія, сказаними воснитаиницами Смольнаго Алс- 
ксандровскаго училища законоучнтелеми нхи нротоіерееми І. К. 
Романовимі. (Си портретоми автора). Снб. 1881 г. Ц. 1 р. 
50 к. Ученими Комитетоми Мннистерства Народнаго Про¬ 
свіщеній вдобрено для ученическихп библіотеки среднихи н 
иизшихп учебнихи заведеній. 

71) Поуненія и нісколько словв. Протоієрея І. Ро- 
манова. Новий третій випуски. Снб. 1877 г. Ц. 1 р. 

72) Учебники но закону Вожію сост. Протоіер. І. К. 
Романовимв. 1. Закони Божій для русскнхи народішхи школи. 
Ви 4-хи вшіускахи. содержаїцихи ви себі: 

Напуски 11-й Молитви, Зановіди, Символи віри, ц о главній- 
чмхи нраздникахи Православной церкви. Изд. 7-е, исправленное, 
®иб. 1882 т. Д. 20 к. 

Допущено Ученими Комитетоми Мннистерства Народнаго Про¬ 
свіщеній, для употребленія ви начальннхи училищахи ви каче- 
втві учебнаго руководства. 

, Випуски 2-й. 0 церкви каки місті общественнаго богослуже- 
В'я. и иринадлежностяхи ея, си присовокупленіомн краткаго оби- 
ясиенія литургіи. Си 100 рисунками, нзображающими одежду, 
Т т »арь и всі нринадлежности Церкви. Издапіе 4, испр. н дополи. 

1885 г. Ціна 25 кон. 

Випуски 3-й. Священная нсторія Ветхаго завіта. Нзданіе 4-е, 
"справленное. Снб. 1882 г. Ц. 25 к. 

Випуски 4-й. Священная нсторія Нов. Зав. Снб. 1873 г. Ц. 25 к. 
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ц. Уроки Закона Бохіа ііо Катнхизису. Изд. 2. Спб. 1883 г. 

Ціна ЗО коп. „ , _ 

Иредлагаемші курсь Закона Божія безт» затрудненія и оореме- 
неніа учаїцихся нроходится ггь нродолженіи одного учебнаго го- 
да, при двухч. урокахь ач. неділю. 

Ш Уроки о богослуженіи православної! Церкви, (л, Л8-ю ри¬ 
сунками вч, тексті. Изд. 1886 г., вь 16-ю долю листа. 2Г.0 стр. 
ц. 50 к. Уроки зти составленьї нриміиительно кч, стенени вони- 
манія дітей отч, 12 до 14-літняго возраста и вч. такой мірі, вч, 
какой можно легко пройти предмета, вч. нродолжоніо учебнаго года. 

IV. Уроки по Церковної! исторіи. Вшіускч. 1. Исторш Церкви 
вселенской. Ііннускь 2. Исторіи церкви русской,—церкви ВЬ Ггу- 
зіц и церкви армянскоп. Вьпіускч, 3. Церковь западная; лютеран- 
ское її реформатское віроисповіданія;—англипанская; отдільнш 
христіанскін общестиа на западім обі» іудействі» или раввинизм 
и магометанстві. Спб. 1886 г. Ціна 60 к. 

V". 0 ііравильиомь и душенолезномь приготовленій кч. ясно- 

піди. Снб. 1872 г. Ц. 10 к. ... 

VI. Краткіе уроки о нравствепнои Хрнсттанскон жизни и о 
главнійіпнхь обязанностяхч, христіанииа, Снб. 1876 г. Ц. 15 к. 
ВА ПЕРЕСИЛКУ КПИГ'Ь МАГАЗИНІ ПОКОРНІЙШЕ ПРОСИП 
ПРНЛАГАТЬ 1ІРІШТ.РП0 15 КОП. ПА КАЖДИЙ РУБЛЬ. 
Магазина, снабясенч, большимч, вьіборои’ь існигт 
духовно-нравственньїхч.. Требованія гг. ияогород- 
ЧТИХІ иополняются сч. цервою ІЧОЧТОИ. 
Только-что отнечатань Полями тсагалог'ь чснижнаго ма 
газина на 1887 г. (преимущественно книги религіозно-нрав- 
ствениаго содержанія) Ціна 35 к. При требованш на друШ 
книги, каталогг внснлается безплатно. 

Сь требоваиіяян обрдщаться оо слідуищечу адресу: Сіб., вь т»тшЬ «газя» 
И. Л. Тузова, Большая Садовая, д. .М 16. 


вч, первнй періоді 


1ЕРЖАНІЕ. І’уситское 
ігштія (до смертп Гуса) и участіе вт, немч, Пражскаго уи 
.-га. Изч, прошлаго вь області! релнгіозпо-нравствеин 
на Полини. Літописі. текушихг собмтій. Об-ьявленіе. 

Вол. Епарх. БІД- сданч. на почту 1-го Воября 1886 г 


Редактора. П. Біллеві. 
1-го Воября 1886 года. 
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